ERNESTINA z Liebertów RITZKE 


żona urzędnika c. k. Dyrekcyi ruchu kolei państwowej 


przeżywszy lat 26, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 20 
Lutego 1609 roku. 


Pozostały mąż wraz z dziećmi i rodziną zapraszają Krewnych, Przyjaciół 1 Znajo- 

mych na eksportacyę zwłok w Sobotę dnia 2 Marea b. r. o godzinie 2-ej popołudniu 

z domu pod L. 16 przy ulicy Szlak na dworzec kolei północnej zkąd zwłoki zosiańną 

przewiezione do Bielska i złożone w grobie familijnym w Niedzielę dnia 8 Marca b. r. 
o godzinie 4 popołudniu. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. W drukarni Związkowej w Krakowie uł. św. Jana 13. 


